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PART III 
Medical Education Department 


TENDER NOTICE 

[No . 1/11] 
No. C / 1204 / 2011/DCK . 

31st May 2011. 
Sealed tenders are invited for the installation of 
Minor Central Oxygen System and Minor Nitrous Oxide 
System — 1 No . to the Operation Theatre in Department 
of Oral & Maxillofacial Surgery of Dental College, 
Kottayam . 

PAC — 40 ,000. 
EMD — 1 % . 
Last date of receipt of Money Order — 25 -6 -2011. 

Last date and time of sale of tender form 
30 -6 -2011 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
1 -7 - 2011 , 3 p. m . 

Date and time of opening of tender - 2 - 7 - 2011 , 
11 a . m . 

The tender should be superscribed Tender 
No. 1/ 2011 due on 1 - 7 - 2011 and addressed to the 
Principal, Govt. Dental College , Kottayam . Late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 


Dental College, Kottayam on 2 -7 -2011 in the presence 
of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment of * 338 during office 
hours i.e ., 10 a . m . to 3 p . m . Cheques, Drafts , Stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of tender 
form . Duplicate Tender forms can be obtained on 
additional payment. The tender form is not transferable 
and cost is not refundable. The undersigned reserves the 
right to cancel the tender at any time partially or 
completely without specifying any reason . 

Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of postal charges 50 . Money Orders will be 
accepted only upto 16 -6 - 2011. 

കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
മൈനർ സെൻട്രൽ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റവും മൈനർ നൈട്രസ് 
ഓക്സൈഡ് സിസ്റ്റവും ഈ കോളേജിലെ ഓറൽ സർജറി 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ 
Caɔc3x BOODImlodmlmoMujo endos2000 ) GM0132 
വാ ങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോം തപാലിൽ വേണ്ടവർ 


6th APRIL . 2010] 


MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT 


ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 

50 തപാൽ ചാർജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഡെന്റൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയ യ ണം . ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ മുഖാന്തിരമോ 
മാത മേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . ഉ പ ക ര ണ ത്തിന്റെ 
വിശദാംശങ്ങൾ ടെണ്ടറിന്റെ പൊതുവ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ 
ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും 
ഭാഗി ക മായോ പൂർ ണ്ണ മായോ യാതൊരു കാ ര ണവും 
കാണിക്കാതെ റദുചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരം 
ഉ ണ്ടാ യിരിക്കുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 1 40 ,000 . 
നിരതദവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1 338. 

മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
25 - 6 - 2011. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 6 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയ തിയും സമയവും - 1- 7 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
2 - 7 - 2011, 11 മണി. 

-- ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊ ള്ളുന്ന കവറി നു മു ക ളിൽ 
ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില മട ക്കി നൽകു ന്ന ത ല്ല . ഓരോ 
ടെണ്ടറും പ്രത്യേകം മേലെഴു ത്തോടുകൂടിയ കവറുകളിൽ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


Govt. Dental College , 
Gandhi Nagar, Kottayam . 


| ( Sd .) 
Principal . 


